BAR Pro3 

取扱説明書 



本書の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」 （P.2) 
を必ずお読みになり、正しく設置 • 操作を行ってください。 


PN J613-M7426-00 Rev.D 








導入ガイ 


本製品を使ってインターネットに接続するために必要な作業と、マニュアルの参照箇所を説明していま 
す。このガイドに沿って作業を進めてください。 


本製品の添付品は、すべて揃っていますか？ 

PART1 の「添付品の内容を確認しよう」 

^(P.8) 


¥ 


•YES 


プ□ノ（イダーや回線業者との契約、工事は完 
了していますか？ 


N0 

今 


N0 

令 


I 3 


万一不足するものがございましたら、お手数 
ですが、ご購入元までご連絡 < ださい。 


インターネット接続サービスへの加入と回線 
工事を完了させてください。詳しくは、ご契約 
のプ□バイダー、回線業者にお問い合わせく 
ださい。 


モデムやケーブルは揃っていますか？ 


YES 


NO 

今 


ご契約のプ□バイダーが指定するモデムと 
LAN ケーブルをご用意ください。 

詳しくは、ご契約のプ□バイダーにお問い合 
せください。 



^本製品の設定を行う際に必要です。不明な 
場合はご契約のプ□バイダーにお問い合わ 
せください。 


取り付けの際は、本書の他にも本製品にネッ 
トワーク接続する機器の取扱説明書もご用 
意ください。 
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安全にお使いいただくために 必ずお守りください 


本書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。 

注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。 


△警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 


注意事項を守っていただけない場合、発生が想定される障害または事故の内容を 
表しています。 


A 

感電注意 

感電の可能性が想定されることを示 
します。 

発火注意 

発煙または発火の可能性が想定され 
ぬことを爪します0 

A 

けが注意 

けがを負う可能性が想定されること 
を爪します0 



P 章害や事故の発生を防止するための、その他の注意事項は次のマークで表してい 
ます。 


電源プラグを抜く 

電源ケーブルのプラグを抜くように指示するものです。 




















A 警告 


A , A , j \ 分解や改造をしない 

本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。 

火災や感電、けがの原因となります。内部の点検 • 調整 • 清掃 • 修理は、弊社サ 
ポートセンターにご依頼ください。 


A 雷のときはケーブル類•機器類にさわらない 

感電注意感電の原因となります0 


設置 • 移動のときは電源プラグを抜く 

感電の原因となります。 



A 


A 


感電注意 


異物は入れない水は禁物 

火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。万一水や異物 
が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。（弊社サボートセンターまた 
は販売店にご連絡ください。） 


湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気のあたる場所には置かない 

内部回路のシヨートの原因になり、火災や感電の恐れがあります。 


交流10 0 V の電源でお使いください 

異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。 


添付の専用 AC アダプター以外で使用しない 

火災や感電の原因となります。必ず、添付の専用 AC アダプターを使用してください。 


専用 AC アダプターの コー ドを傷つけない 

火災や感電の原因となります。 


発火注意 


電源コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない 

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。 
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ご使用にあたってのお願い 


次のような場所での使用や保管はしないでください。 

-直射日光の当たる場所 

• 暖房器具の近くなどの高温になる場所 

•急激な温度変化のある場所（結露するような場所） 

•湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所（湿度5〜90%以下の環境でご使用ください） 

• 振動の激しい場所 

•ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因になります） 

• 腐食性ガスの発生する場所 

静電気注意 

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、コ 
ネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。 

本製品は、一般使用を目的とした商品です 

本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備 
や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使 
用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製 
品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も 
負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤作動 
防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。 

本製品の使用は、日本国内で 

本製品は日本国内仕様となっておりますので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではい 
かなる責任も負いかねます。 

取り扱いはていねいに 

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。 


お手入れについて 


清掃するときは電源を切った状態で 

誤動作の原因になります。 

機器は、乾いた柔らかい布で拭く 

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませ、堅く絞ったもので 
ふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。 

お手入れには次のものは使わないでください 

• 石油 • みがき粉 • シンナ_ • ベンジン • ワックス • 熱湯 • 粉せっけん（化学ぞうきんをご使用 
のときは、その注意書に従ってください)。 
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はじめに 


このたびは 、 「corega BAR Pro 3 J をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本 
書は、本製品を正しくご利用していただくための手引きです。必要なときにいつでも参照してい 
ただけるように、大切に保管してください。 


本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 

•記号について 



操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。 

園 

補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


•表記について 


本製品 

corega BAR P「o3 を指します。 

「」—「」—「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 


•イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 


•正式名称について 


本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は以下のとおりです。 

• Windows® の正式名称は、 Microsoft® Windows® Operating System です 0 

• Windows® XP は、 Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® 
Windows® XP Professional operating system の略です。 

• Windows® 20 ◦◦は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です 0 

• Windows NT4.0 は、 Microsoft® Windows® NT workstation operating system の略です 0 

• Windows® Me は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。 

• Windows® 98SE は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system の略です。 

• Windows® 98 は、 Microsoft® Windows® 98 operating system の略です 0 

• Windows® 95 は、 Microsoft® Windows® 95 operating system の略です。 

• 本書では、 Windows® 98 と Windows® 98SE を含めて、 Windows 98と表記しています 0 
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まず準備が必要 




添付品の内容を確認しよう 


本製品のパッケージには、以下のものが同梱されています（下記以外に添付紙が同梱されている 
場合があります)。お買い上げ商品についてご確認いただき、万が一不足するものがございました 
ら、お手数ですが、ご購入元までご連絡ください。 



□専用 AC アダプター 




□はじめにお読みください 




□クイック設定ガイド 
□ LAN ケーブル 


□製品保証書 










































ご使用の環境を確認しよう 


本製品を接続する前に、以下の項目を確認し、 ET のようにチェックを付けてください。 

0 会社などで専用線を利用する場合は、ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な 
機器の準備、設定を行ってください。 

C チェック 1) 

_ I プ□バイダーとの契約、工事は完了していますか？ 

本製品を使ってインターネットに接続するには、フレッツ ‘ ADSL 、 B フレッツなどの回線を使った 
インタ— ネット接続 サービスへの 加入が必要です。また、プ□バイダーによる工事が完了するまでは、 
インターネットへの接続はできません。 

ェック 2 j 

_|モデムやケーブルはそろつていますか？ 

回線と接続するには、回線の種類に応じたモデムなどが必要になります。また、回線への接続が正し 
くできているか、確認してください。確認方法については、ご契約のプ□バイダーにお問い合せくだ 
さい。 

本製品とパソコンまたは本製品とモデムを接続するには、 LAN ケーブルが必要になります 。 LAN 
ケーブルを購入される場合は、カテゴリ ー5 の LAN ケーブル (Unshielded Twisted Pair Cable 
=シ_ルドなしツイストペアケーブル）のものをご購入ください。 


〔チ I ッ⑭ 

_設定に必要な情報は準備できていますか？ 

本製品の設定を行う際に、各サービス別に以下の情報が必要です。プ□バイダーとの契約時に、以下 
のような情報が提供されますので契約書類などで確認し、メモしておいてください。不明な場合はご 
契約のプ□バイダーにお問い合わせください。 


PPPoE 接続の場合 
(フレッツ • ADSL など） 

DHCP を利用する場合 

固定 IP アドレスで接続する場合 
(固定 IP サービス） 

• ユーザー 名 
•パスワード 

•サービス名（プ□バイダーから 
指定された場合のみ） 

• DNS サーバーの IP アドレス 
(プ□パイダーから指定された場合のみ） 

• コンピューター名（プロバイダー 
から指定された場合のみ） 

• DNS サーバーの IP アドレス 
(プ□バイダーから指定された場合のみ） 

• WAN 側の IP アドレス 
•サブネットマスク 
•ゲートウェイアドレス 
• DNS サーバーの IP アドレス 



上記の名称は、プロバイダーによって異なる場合があります。 

例：ユーザー名—アカウント、ユーザー ID、 ログイン ID など 
ご不明な点は、ご契約のプロバイダーに確認してください。 
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〶エック 4 j 


バソコンの環境はそろっていますか？ 


本製品とバソコンを接続するには、バソコン側に以下の環境が必要です。 


LAN 

コネクター 
(10 BASE - T / 
1 OOBASE - 
TX ポート） 


LAN ] ネクターがない場合は、ご利用のパソコンに合わせて次のいずれかの方法で、 LAN ] 
ネクターを増設してください。増設方法については、パソコン、または LAN ボード 、 LAN 
カード、 LAN アダプターの取扱説明書を参照してください。 

• 拡張ス□ット （ PCI バスまたは旧 A バス）に LAN ボードを取り付ける 
- PC 力ードス□ットに LAN カードを取り付ける 
• USB コネクターに LAN アダプターを取り付ける 


0 S 本製品は 、 Windows 95/98/ Me / 2000 /NT 4.0/ XP、Mac OS 、 UNIX 、 Linux など、 


TCP / IP をサボートする OS に対応しています。 


Web 本製品の設定は、 Web ブラウザー（フレームに対応しているもの）で行います。パソコンに 

ブラウザー 次のいずれかの Web ブラウザーがインス I ルされているか、確認してください。 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 以降 


推奨ブラウザー 


os 

推奨ブラウザー 

Windows XP 

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 

Windows 2000 

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 

Windows Me 

Microsoft Internet Explorer 5.5 

Windows 98 

Microsoft Internet Explorer 5.5 


本製品の特長をとらえよう 


本製品には、次のような機能があります。 

• DHCP 対応のブロードバンドル_夕_ 

• 全ポート100巳 ASE - TX /1 0 BASE-T 対応 
-全ポート AUTO MDI / MDI - X 対応 
-クイック設定で簡単インターネット接続 

•3 つのルーティング方式（スタティック、 RIP 、 ダイナミック）に対応 
-アクセス制限が可能 
-ダイレクト PPPoE 対応 
•ダイナミック DNS ( DDNS ) 対応 

• PPPoE マルチセッションに対応 

• UPnP 対応 

• NetMeeting、Windows Messenger、MSN Messenger に対応 
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各部の名称と機能を覚えよう 


■本体前面 


® ( 4 )® 












— 

<^orega) ( 

C 

y—Self Test 


WAN LAN 

- ioom - 〇 〇〇〇 BAR Pro3 

■O - Link/Act - 〇 〇〇〇 broadband 

_ Collision/ _H H Router 

Full duplex 

12 3 4 

— 






T \ 


H - T 




① Power LED (緑） 

本製品の電源が入っているときに、緑色に点灯します。 

② Self Test LED (橙） 

システム初期化時のセルフテストの状況が表示されます。 
点灯：セルフテストの結果、異常がありました。 

点滅：セルフテスト中です。 

消灯：本製品は正常に動作しています。 


③100 M LED (緑) 


本体背面の WAN ポートまたは LAN ポートの動作速度が表示されます。 

点灯： 1 OOMbps で接続が確立されています。 

消灯： 10 Mbps で接続が確立されしています。 

④ Link/Act LED (緑） 

本体背面の WAN ポートまたは LAN ポートの状態が表示されます。 

点灯：ケーブルが正常に接続されています。 

点滅：データ通信中です。 

消灯：ケーブルが接続されていません。 

(D Collision/Full duplex (緑) 

本体背面の WAN ポートまたは LAN ポートの状態が表示されます。 

点灯： Full duplex で通信しています 0 

点滅：コリジョン（データの衝突）が発生しています。 

消灯： Half duplex で通信しています。 

罔 -ケーブルが接続されている状態とは 

ケーブルが正しく接続され相手通信機器と LINK が正しくとれている状態のことです。 

-ケーブルが接続されていない状態とは 

ケーブルが接続されていない、または、相手通信機器と LINK が正しくとれていない状 
態のことです。 
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■本体背面 


③ ②①④ 



① INIT スイッチ 


本製品の再起動、または設定内容を工場出荷時の状態に戻す場合に使用します。操作方法につい 
ては、「本製品を再起動したい」 （ P .41 )、または「本製品を工場出荷時の状態に戻したい」 （ P .42) 
を参照してください。 「 INIT スイッチを使用して工場出荷時の状態に戻す」と設定内容が失われま 
すので操作方法をよくお読みになつて使用してください。 


② WAN ポート 

本製品とモデムまたは既存のネットワークを接続するためのポート （ RJ -45) です。 

③ LAN ポート 

本製品とパソコンや八ブを接続するためのポートです。1〜4までの4つのポートがあります。 
100 Mbps /1 OMbps の切り替えは、才一トネゴシエーシヨン機能によって自動的に行われます。 


④ DC ジャック 


添付の専用 AC アダプターを接続するためのコネクターです。 


■本体裏面 



① 警告ラベル 

本製品を安全にご使用いただくための重要な情 
報が記載されておりますので、必ずお読みくだ 
さい。 

② シリアル番号ラベル 

本製品のシリアレ番号とリビジョンが記載され 
ています。シリアル番号とリビジョンは、弊社 
サボートセンターへの問い合わせの際に必要と 
なります。 

③ MAC アドレスラベル 

本製品の WAN 側ポートの MAC アドレスが記 
薩されています。 
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part2 


ネットワークに接続しよう 


j 


接続の準備をしよし 


本書冒頭の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」をお読みになり、使用時の注意 
についてご確認ください。本製品の側面にある通気口は、放熱のため塞がないでください。 


■本製品を設置する場所について 

•設置に適した場所 

• 水平で落下の恐れがない場所（机の上など) 
• 風通しのよい涼しい場所 


•設置に適さない場所 

-直射日光が当たる場所 
• 暖房器具の近くなど 
• 高温多湿でホコリの多い場所 

•パソコンやモデム、ディスプレイなど、発熱する機器の上 


パソコンのネットワーク設定をしよう 



本製品を利用してインターネット接続ができるように、ご使用になるパソコンのネットワ_ク設 
定を行います。 

次の内容を確認してください（確認と設定の方法は、 0 S の種類など、ご使用になるパソコンの 
環境により異なります)。 

• ネットワークアダプタの設定 
• TCP / IP の設定 

1^1 •複数のパソコンをインターネットに接続させる場合、すべてのパソコンでネットワーク 
設定を行う必要があります。 

•本製品と無線接続する場合は、作業を始める前に、お使いになるパソコンに無線 LAN ア 
ダブターを取り付けて、ドライバーや設定に必要なソフトウェア（ユーティリティーな 
ど）のインストールを済ませておいてください。取り付け、設定方法については、お使 
いのパソコンや無線 LAN アダプターの取扱説明書を参照してください。 ^ 


■ Windows XP で利用しよう 



この作業は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザー名でログオンし 
て行ってください。ユーザー権限については、 OS の取扱説明書を参照してください。 
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•ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、デバイスマネージャ 
などで確かめます。 

1「スタート」一「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プ□パテイ」をクリックしま 
す0 


2 「八ードウエア」タブを表示して「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。 

3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 
4ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。 



〇ネッ トワークアダプタの名 
称を確認します。 

※実際に表示される名称は、 
ご使用になっているネット 
ワークアダプタのメーカー、 
機種によって異なります。 




X や！マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作してい 
ません。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にして 
ください。 


• TCP / IP プロトコルを確認する 

1「スタート」一「コント□—ルパネル」をクリックします。 

2 「コント□—ルパネル」にある「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 

「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表 
示に切り替える」をクリックしてください。 

3 「ネットワーク接続」アイコンをクリックします。 

4 「□-カルエリア接続」を右クリックし、メニューから「プ□パティ」を選択します。 
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5 「全般」タブで「インターネットプロトコル( TCP / IP )」が有効になっているか確認します。 



〇ネッ トワークアダプタの名称を確認 
します。 

※実際に表示される名称は、ご使用に 
なつているネットワークアダプタの 
メーカー、機種によって異なります。 

0チェックマークが入っていることを 
確認します。 


6 「インターネットプロトコル( TCP / IP )」を選択し、「プ□パティ」ボタンをクリックします。 

7 「全般」タブにある 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーパーのアドレスを自動的に 
取得する」を選択し、「詳細設定」ボタンをクリックします。 



〇この項目を選択します。 


©クリック します。 
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8 「 TCP / IP 詳細設定」画面で 「 DNS 」 タブをクリックし、「この接続のアドレスを DNS に登録す 
る」のチェックを外します。 



〇ここをクリックします。 


0この項目のチェ ックマーク 
を外します。 


a プロバイダーからドメイン名も指定されている場合 

「以下の DNS サフィックスを順に追加する」を選択し、[追加]をクリックして 
指定されたドメイン名を入力してください。 


foNslwir 


ins ||オブシ3ン1 


I ip 設定「 


DNS サーバーアドレス(使用®妙： 




I追加(象 J «S'：E) 


t 能になってい5接続すベ nd 
〇ブライマリおよ U 掊続専用の DNS サフィ妁ス拓I加する© 

[ うイ 7 IJ HMS 卄つィ、、力7爪!目卄つィ、 右治: hn 甘？ 


[©以下の DNS サフィ、)クスを顺こ追加する砂：I 


y …… 追拙 p ' ljj— 集⑦ j [_ 肖 TOM 1 




こ®接続の DNS サフィ妁ス⑤：| 


Iこの掊続®アドレスを DNS に登錄す 5® 

この掊続の DNS サフィ的スを DNS 登録に使う似 


I [ キャンセル I 


. DNS 設定例 


-①この項目を選択しま 
す0 


KD [追加]をクリック 
して指定されたドメ 
イン名を入力しま 
す0 


9 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

10「インターネットプ□トコル ( TCP / IF 5 ) のプ□パティ」画面で、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
11 T □—カルエリア接続のプ□パティ」画面で、「閉じる」ボタンをクリックします。 

12再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動します。 


メッセージが表示されなかつた場合も、手動で再起動してください。 


13次に 「 Web ブラウザーの設定をしよう」 （ P .26) に進みます。 
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■ Windows 2000で利用しよう 

0 この作業は、「 Administrator 」 または同等の権限を持つユーザー名でログインして行って 
ください。ユーザー権限については、 0 S の取扱説明書を参照してください。 

•ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、デバイスマネージャ 
などで確かめます。 

1デスクトップにある「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プ□パティ」をクリッ 
クします。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。 

3一覧の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確かめます。 


——〇ネットワークアダプタの名称を 
確認します。 



0 X や！マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
ネットワークアダプタのマニュアルをお読みになり、正常な状態にしてください。 


デバイスマネージャに表示されるネットワークアダプタの名称は、ご使用になって 
尚 いるネットワークアダプタのメーカー、機種によって異なります。 


• TCP / IP プロトコルを確認する 

1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。 

2 「□-カルエリア接続」アイコンを右クリックし、メニューの「プロパティ」をクリックします。 



與」指定された接続のプ□パティを表示します。 




〇「□一カルエリア接続」のアイコン 
を右クリックします。 

©「プロパティ」をクリックします。 


※「口ーカルエリア接続」の名称はご使用のパソコンの環境により異なる場合があります 
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3 「インターネットプロトコル( TCP / IP )」が有効になっていることを確認します。 



〇ネットワークアダプタの名称を確認 
します。 


©チェックマークが 入っているとを確 
認してください。 


1^1 •デバイスマネージャに表示されるネットワークアダプタの名称は、ご使用になっ 

W ているネットワークアダプタのメーカー、機種によって異なります。 

•「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」が一覧にない場合は、 「 TCP / IP をイン 
ストールする」 （ P .20) を参照してください。 


4 「インターネットプロトコル( TCP / IP )」を選択し、「プ□パティ」ボタンをクリックします。 

5 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択 
し、「詳細設定」ボタンをクリックします。 



〇この項目を選択します。 


0クリックします。 
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6 「 TCP / IP 詳細設定」画面で 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」 
のチェックを外します。 



〇ここをクリックします。 


©この項目の チェックマークを 外 



プロバイダーからドメイン名も指定されている場合 

「以下の DNS サフィックスを順に追加する」を選択し、[追加]をクリックして 
指定されたドメイン名を入力してください。 



①この項目を選択します。 


②[追加]をクリックして 
指定されたドメイン名 
を入力してください。 


7 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

8 「□-カルエリア接続のプ□パティ」画面で 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
9再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。 


メッセージが表示されなかつた場合も、手動で再起動してください。 


10次に 「 Web ブラウザーの設定をしよう」 （ P .26) に進みます。 
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• TCP / IP をインス I -ールする 

TCP / IP がインス I ルされていなかった場合は、次の手順でインス I ルしてください。 

1「□—カルエリア接続のプ□パティ」画面で「インス!ル」ボタンをクリックします。 

2 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面が表示されたら「プロトコル」を選択し、「追 
カロ」ボタンをクリックします。 

3 「ネットワークプロトコルの選択」画面が表示されたら「インターネットプロトコル ( TCP / 
IP )」 を選択し、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



〇「インターネットプロトコル 
(TCP/IP)」を選択します。 


0TOKJ ボタンをクリックします。 


4 「口ーカルエリア接続のプ□パティ」画面で「インターネットプロトコル( TCP / IP )」が有効に 
なっていることを確認します。 


インス!ルが完了したら、 「 TCP / IP プ□トコルを確認する」 （ P .17) の手順を行ってくださ 
い 0 
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■ Windows Me /98/95 で利用しよう 

•ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、デバイスマネージャ 
などで確かめます。 

1デスクトップにある「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プ□パテイ」をクリツ 


クします。 


2 「デバイスマネージヤ」タブをクリックし、表示された八ードウエアデバイスの一覧から「ネッ 


トワークアダプタ」をダブルクリックします。 


3ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。 



〇ここをクリックします。 


0ネットワークアダプタの名称を 
確認します。 

※実際に表示される名称は、ご使 
用になっているネットワークア 
ダプタのメーカー、機種によつ 
て異なります。 


X や！マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作してい 
ません。ネットワークアダプタのマニュアルをお読みになり、正常な状態にして 
ください。 


•「 Microsoft 仮想プライべートネットワークアダプタ」「ダイヤルアップアダプタ」 
などのアダプタ名が表示されていることがありますが、これらは本製品で使用す 
るネットワークアダプタと関係ありません。 




• TCP / IP プロトコルを確認する 


ここでは例として Windows Me を使用しています 。 Windows 98/95をご使用の場合も手順 
は同様です。 

1「スタート」一「設定」 一 「コント□—ルノてネル」をクリックします。 

P Windows Me の場合、よく使うコントロールパネルのオプションだけが表示され 

ているときは、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリッ 
クすると、「ネットワーク」アイコンが表示されます。 

2 「コント□—ルパネル」にある「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。 
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3 「ネットワークの設定」タブ内で「現在のネットワークコンポーネント」の欄に 「 TCP/IP -> 
XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が表示されていることを確認します。 



〇 「 TCP / IP -> xxxxx (ネットワー 

クアダプタ名)」 を確認します。 


I 到 • [ TCP/IP 一 >XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が表示されていなかった場合 
は、 「 TCP / IP をインストールする」 （ P .24) を参照してください。 

•「 TCP / IP ->」 の横に表示される名称は、ご使用になっているネットワークアダ 
プタのメーカー、機種によって異なります。 

• ダイヤルアップアダプタがない場合は「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」、 
「 TCP / IP 」などと表示される場合もあります。 


4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から 「 TCP/IP _> XXXXX (ネットワークアダ 
プタ名)」を選択し、「プ□パティ」ボタンをクリックします。 



〇ご使用のネットワークアダプタ名が 
表示されているものを選択します。 

©「プロパティ」 ボタンをクリックし 
ます。 


I 到 「 TCP/IP — >XXXXX (ネットワークアダプタ名）」が複数表示されている場合は、 
尚 ご使用になるネットワークアダプタの方を選択します。 
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5 「 IP アドレス」タブで 「 IP アドレスを自動的に取得」を選択します。 



〇この項目を選択します。 


G _ プロバイダーからドメイン名も指定されている場合 

_ 「 DNS 設定」タブで 「 DNS を使う」を選択し、「ドメインサフィックスの検索 
順」の欄に指定されたドメイン名を入力して[追加]をクリックしてください。 





① 「 DNS 設定」タブをク 
リックします。 


② ドメイン名を入力します。画 
面は例です。実際にはプ□バ 
イダーから指定されたドメイ 
ン名を入力してください。 

③ [追加]をクリックします。 

④ [0 K ] をクリックします。 


6 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

7 「ネッ ト ワーク」画面の、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

P Windows の OS 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合はドライ 

ブに Windows の OS 用ディスクを揷入し、メッセージにしたがって操作します。 
再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 

8次に 「 Web ブラウザーの設定をしよう」 （ P .26) に進みます。 
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• TCP / IP をインス I -ールする 

TCP / IP がインス I ルされていなかった場合は、次の手順でインス I ルしてください。 

1「ネットワーク」の画面で、「追加」ボタンをクリックします。 

2 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面で「プロトコル」を選択し、「追加」ボタンを 
クリックします。 


3 


「ネットワークプロトコルの選択」画面の「製造元」で 「 Microsoft 」 を選択し、「ネットワークプ 
□ トコル」の一覧から「 TCP / IP 」を選択します。 


XJ 




鉍3は?!說ご歌ス齋炎だ氏® 

がある場合は、[ディスク使用]をクリックしてください。 


製适元饱)：_ネットワークゴロトコル： 

旷 ipx / spx 互換プロトコル 


『NetBEUI 



ディスク使用 00. .| 


OTCP / IP を選択します。 


OK Iキャンセル 


4 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

5 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「 TCP/IP _>XXXXX (ネットワークアダブ 
夕名)」が追加されていることを確かめます。 



〇 「 TCP/IP ->XXXXX (ネットワー 
クアダプタ名)」 を確認します。 


I メモ'! • 「 TCP / IP -〉」の横に表示される名称は、ご使用になっているネットワークアダ 

プタのメーカー、機種によって異なります。 

• ダイヤルアップアダプタがない場合は「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」、 
「 TCP / IP 」などと表示される場合もあります。 


6 「0 K 」 ボタンをクリックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージが表示 

されますので、再起動します。 


：：：：：：1 メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 


インス! -- ルが完了したら、 「 TCP / IP プロトコルを確認する」 （ P .21) の手順を行ってください。 
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■ Mac OS で利用しよう 

• Mac OS 8.x 〜 9.x の場合 


1 コント □_ ルパネルにある「 TCP / IP 」を開きます。 


2「経由先」で「(内蔵) Ethernet 」 を、「設定方法」で 「 DHCP サーバを参照」を選択します。 


垤由先： [Ethernet 


設定方法：丨 DHCP サーバを参照 



<ザ-パを#睽> 
<ザ-パを参照> 
<サ-パを参暇> 


ネ-ムサーバアドレス： <サーバを参陧> 


囫 


〇「(内蔵） Ethernet ] を選択します。 
@ 「 DHCP サーバを参照」を選択し 
ます。 

-プ□バイダーからドメイン名も指 
定されている場合は、「検索ドメイ 
ン名」欄に指定されたドメイン名 
を入力し、追加してください。ここ 
では例として 「 corega . ne . jp 」 を 
入力しています。 


3画面を閉じます。 

4次に 「 Web ブラウザーの設定をしよう」 （ P .26) に進みます。 


• Mac OSX vl.02 の場合 

1「アップルメニュー」一「システム環境設定」を選択します。 


2 「システム環境設定」画面で「ネットワーク」をクリックします。 


ツール バーに「ネットワーク」がない場合は、「すべてを表示」をクリックします。 


3 「ネットワーク」の「表示」で「(内蔵) Ethernet 」 を、「 TCP / IP 」タブの「設定」で 「 DHCP サーバ 
を参照」を選択します。 



〇「(内蔵） Ethernet 」 を選択します。 
©「 DHCP サーバを参照」を選択し 


プ□バイダーからドメイン名も指定さ 
れている場合は、「検索ドメイン」欄に 
指定されたドメイン名を入力し、追加 
してください。ここでは例として 
「 corega . ne . jp 」 を入力しています。 
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4 「今すぐ適用」ボタンをクリックします。 

5次に 「 Web ブラウザーの設定をしよう」（本べージ）に進みます。 


Web ブラウザーの設定をしよ 



本製品を設定できるように、 Web ブラウザーの設定を行います。ここでは 、 Internet Explorer 
の場合の設定方法を例に説明しています。その他の Web ブラウザーの場合は、 Web ブラウザー 
のヘルプなどを参照してください。 


■ Windows の場合 

ここでは 、 Internet Explorer 6.0 の場合の設定方法を説明しています。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」をクリックします。 

2 「インターネットオプション」画面が表示されたら「接続」タブをクリックします。 

3 「 LAN の設定」ボタンをクリックします。 

4 「口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) の設定」画面で「設定を自動的に検出する」「自動構成ス 
クリプトを使用する」 「 LAN にプロキシサーバーを使用する」のチェックマークを外します。 



〇この項目の チェックマークを 外 


5 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

6 「インターネットオプション」画面で 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
7次に「パソコンと本製品を接続しよう」 （ P .28) に進みます。 
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■ Macintosh の場合 

ここでは 、 Internet Explorer 5.0 の場合の設定方法を説明しています。 

1 Internet Explorer を起動し、「編集」-「初期設定」をクリックします。 

2 「初期設定」画面の左にある設定項目から「ネットワーク」を選択し、「プロキシ」をクリックし 
ます。 

3 「使用するプロキシサーパー」の設定項目内にある 「 Web プロキシ」のチェックマークが外れて 
いることを確認します。チェックマークが付いている場合は、外します。 



〇選択します。 


©この項目の チェックマークが 
外れていることを確認します。 


4 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

5次に「パソコンと本製品を接続しよう」 （ P .28) に進みます。 


■本製品の電源を入れるには 
•本製品の電源の取り方 

本製品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るようにしてください。必ず付 
属の専用 AC アダプターを使用し、 AC 100 V の電源コンセントに接続してください。それ以外 
の AC アダプターやコンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れがあります。 

籲本製品の電源の入れ方/切り方 

本製品背面の DC ジャックに AC アダプターの DC プラグを接続し、 AC プラグを電源コンセン 
卜に差し込むと電源が入ります。 AC アダプターの AC プラグを電源コンセントから抜くと電源 
が切れます。 

0 - 本製品には電源スイッチがありません。 AC ブラグを電源コンセントに接続した時点 
で、電源が入りますのでご注意ください。 

•AC アダプターの AC プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグを抜かない 
でください。感電事故を引き起こす恐れがあります。 
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ンと本製品を接続しよう 


■パソコンとモデムを本製品に接続する 

モデムやパソコンなど、本製品とネットワーク接続する機器を LAN ケーブルで接続してください。 

#推奨ケーブル について 

すべてのケーブルが機器間を接続するのに適切な長さであることを確認します。本製品とバソコ 
ンを接続する LAN ケーブルの長さは1 00 m 以内にしてください。また、ケーブルは、カテゴリー 
5以上の LAN ケーブルを使用してください。 

1本製品とネットワーク接続するモデム、パソコンなどの機器の電源をすべて切るか、電源コン 
セントから抜いてください。 

2本製品背面の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します。 

3 LAN ケーブルのもう一方をパソコンの LAN コネクターに接続します。 

4本製品背面の WAN ポートに添付の LAN ケーブルを接続します。 

5モデムまたは回線終端装置などのネットワークポート （ RJ -45) に LAN ケーブルのもう一方 
を接続します。 

6モデムまたは回線終端装置などの電源を入れます。 

7本製品背面の DC ジャックに付属の専用 AC アダプターを接続します。 

8付属の専用 AC アダプターをコンセントに接続し、本製品の電源を入れます。 

9パソコンの電源を入れます。 

10 本製品前面のケーブルを接続したポートの Link/Act LED が点灯していることを確認します。 













本製品の設定をしよう 


パソコンから本製品を使ってインターネットに接続できるように本製品の設定を行います。本製 
品の設定は Web ブラウザーで行います。本製品に接続されているパソコンのうち、1台から設 
定作業を行ってください。 Web ブラウザーには Internet Explorer 5.5 以降をご利用ください。 
これ以外の Web ブラウザーでは、正常にセットアップが行えない場合があります。推奨ブラウ 
ザーについては、 P . 10を参照してください。 


使用の接続タイプが IP 自動取得 ( DHCP ) の場合は「簡単設定」で設定をする必要はありま 
せん。「インターネットに接続してみよう」 （ P .33) へお進みください。 


■簡単に接続しよう 

インターネットに接続できるように最小限の設定をします。インターネットへの接続方式はご契約 
されたプ□バイダーによって異なります。 P .9 のチェック3でメモした情報を準備してください。 


設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアーウォールソフトなどのセキュリティー 
ソフトが稼働していると、本製品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリ 
ティーソフトを停止させて本製品の設定を行い、設定作業が終了してから再度稼働させ 
てください。セキュリティーソフトの停止、稼働の方法は、セキュリティーソフトの取 
扱説明書を参照してください。 




1 本製品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer などの Web ブラウザーを起動します。 

2 Web ブラウザーのアドレス入力欄に「1 92. 168.1 .1 J と入力し、キーボードの 「 Enter 」 キーを押します。 

L アドレス ( S ) [ I 192.1 68.1.1 I v 

^-入力します0 

3ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザー名の欄に 「 root 」 と入力し、 
[0 K ] をクリックします。 



①この欄に 「 root 」 と入力しま 
す0 


② [0 K ] をクリックします。 


※上の画面は Windows XP のものですが、他の 0 S でも手順は同じです。 

P - 工場出荷時の状態では、ユーザー名は 「 root 」 に設定されています。パスワードは設定 
されていません。 

• ユーザー名、パスワードは変更できます。 （ P .40) 
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4 設定ユーティリティが起動します。 


5設定ユーテイリティの左側にある「簡単設定」をクリックします。 



I ューザー曇録 1インターネット接続後、ユーザー登錄を行って 

-いただくと、こちらのページにてお客様が登録 

された商品の一覧やフ7—ムウ：!;アのアッブデ 
一卜等の情報等ご確認できます。 

また、その他キヤンペーン情報も随時ご確認で 
きますので是非ご登録下さい。 


本製品の詳 
ージより取 
ください。 


G 設定 I 
説明書 : 


:については、弊社ホームべ 


I QandA ') インターネット接続後、よくあるご質問につい 

-ての確認が出来ます。 

また、メールでのお問し''合わせ、ネットワーク 
の基本用語等の参照ち可能です。 

弊社製品の設定等でお困りになられたときには 
ご参照ください。 


■クリックします。 


6 「次へ」をクリックすると接続タイプの選択画面が表示されます。ご使用の接続タイプを選択 
してください。 

• IP 自動取得 (DHCP) 

プ□バイダーや接続先のネットワーク（ルーター）から IP アドレスが特に指定されていな 
しへ場合に選択します。 DHCP 機能を利用して、 IP アドレスが自動的に割り当てられてい 
ます。 


• IP 固定設定 

プ□バイダーや接続先のネットワーク（ルーター）から固定 IP アドレスを取得している場 
合に選択します。 

• PPPoE(FLET S シリーズ） 

PPPoE と呼ばれる接続手段を使ってインターネットに接続する場合に選択します。プロ 
バイダーよりユーザー名とノくスワードが割り当てられます。本製品ではプ□ノ（イダーの情 
報を設定ユーティリティーに登録すると、「フレッツ接続ツール」などを使用せずに自動的 
にインターネットに接続できます。 

7接続タイプに応じて「簡単接続」の各項目を設定します。次の接続タイプごとの説明を参考に、 
設定を行ってください。 

< 「 IP 自動取得 （ DHCP) 」 の場合 > 

「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を設定した場合は、「簡単設定」で設定する項目はありません。「イン 
ターネットに接続してみよう」 （ P .33) に進んでください。 
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<「 IP 固定」の場合 > 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定 
してください。 

1「簡単設定」の画面で 「 IP 固定」をクリックします。 



簡単設定-固定 ip アドしス 



インターネット接続への設定を手動でしてください。 

ブロバイダーからのデータを元に設定してください。 






紫 







④ 



ク IJ ック 

| く 戻る | | \ 次へ> j | |キヤ:/セル| 

項目名 

入力例 

説明 

① WAN 側 IP アドレス 

12.34.56.78 

プ□バイダーから指定された IP アドレス 
を入力します。 

②サブネツトマスク 

255.255 .255.0 

プ□バイダーから指定されたサブネット 
マスクを入力します。 

③ゲートウェイ 

12.34.56.1 

プ□パイダーから指定されたゲートウェ 
イの IP アドレスを入力します。 

④ DNS サーバー 1 

12.34.56.98 

プライマリー DNS サーバーの指定があ 
る場合は、プライマリー DNS サーバーの 
値を入力してください。 


セカンダリー DNS サーバーの値が必要な場合は接続テスト終了後 「 WAN 側の設定」 
( p .5 i ) で設定してください。 

2 [次へ]をクリックし、「接続テストをする」 ( P .37) に進みます。 

< 「 PPPoE(FLET S シリーズ)」の場合> 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定 
してください。 

1「簡単設定」の画面で 「 PPPoE 」 をクリックします。 



簡単設定- PPPoE 



ブロバイダーからの資料を元に設定してください。 

ブロバイダーから届いた設定方法を元に接続ユーザー名と接続バスワードを入 
力してください。 

■bt ク士 一！ 一 . 1 な ■ ■ 1 



① 




r 



[ く戻る1 I \ 次へ 〉 ii 1キャンセル1 


② 


ク ij ック 
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項目名 

入力例 

説明 

①ユーザー名 

myname@isp.ne.jp 

プ□バイダーより指定された接続ユー 
ザー名を入力します。 

②パスワード 

Password02 

プ□バイダーより指定された接続パス 
ワー ドを入力します。画面上では「•」ま 
たは、「*」で表示されます。 


2 フレッツ•スクェアの画面が表示されますので、ご使用の地域を選択します。 


簡単設定- PPPoE ( FLETS シリーズ） 


ブロバイダーからの資料を元に設定してください。 


フレッツ • スクウェアをご使用する場合は、ご利用の地域を選択してくださ 
い。 


フレッツ_スクウェア 


接続ユーザー名： |gue：;ti3'f| e ts： 

接続バスワード： 


r <戻る 1 n 次へ 〉 a I キャンセル I 


ご使用の地域を選択します 


-クリック 


3 [次へ]をクリックし、「接続テストをする」(本ページ)に進みます。 


■接続テストをする 


次の画面が表示されたら、[保存]をクリックします。 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するには「保存」ポタンをクリックしてください* 
テスト結果_ 


<戻5 I |[ 保存マ 


ク11ック 


2次のダイアログボックスが表示されたら [0 K ] をクリックします。 


9 v 設定を変更した埸合、リブートする必要があります 

、•ノ りブートしま寸か？ 


1 

III ""ok . ill キゃンセル1 



-クリック 
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3 しばらくするとテスト結果が表示されるので、確認して[終了]をクリックします。 

パソコン、モデムと本製品の設定、接続に問題がなければテストの結果の欄に「接続 0 K 」 と表 
示されます。 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するには「保存」ポタンをクリックしてください。 


["保存1 G 匚終了 U 


■接続が roKj になっていることを確認 
する 

■クリック 


インターネットに接続してみよう 


パソコンと設定ユーティリティーの設定が終わったら、インターネットに接続できるか確認しま 
す。 

1 本製品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer などの Web ブラウザーを起動します。 

2 Web ブラウザーのアドレス入力欄にコレガのホームページアドレス 「 http :// www . corega . co . j _ p /」 
を入力し、キ_ボ_ドの 「 Enter 」 キーを押します。 

3ホームページが表示されます。 

■ JA ご契約のプロバイダーによっては、設定後、インターネットに接続できるようになるま 
でに、時間がかかる場合があります。詳しくは、ご契約のプロバイダーにお問い合わせ 
ください。 

もし、インターネットにつながらなかった場合は、 「 PART 3 トラブルや疑問があったら」 （ P .34) 
をご覧ください。 


台目以降のパソコンを接続しよう 


本製品に接続したいパソコンが他にもある場合は、次の箇所を参照してパソコンの設定と接続を 
行ってください。 

① パソコンと本製品を接続しよう （ P .28) 手順2、手順3、手順9、手順10 

② パソコンのネットワーク設定をしよう （ P .13) 
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トラブルや疑問があったら 

J 


本製品を使っていて「困ったな」「うまく動かない…」と思ったとき、疑問があったときは、この 
PART で解決方法を探してください。 


解決のステップ 


① マニュアルや契約書を確認する。管理者に確認する_ 

それでも解決しなかったら… 

② この PART の Q & A を確認する 
<トラブルは？> 

インターネットに接続できない 

① プ□ノ（イダーとの契約や回線工事は完了していますか？ 

② 電源は入っていますか？ 

③ モデム〇インターネット側への回線は正しく接続されていますか？ 

④ ケーブル（モデム〇本製品〇パソコン）は正しく接続されていますか？ 

⑤ パソコンのネットワークアダプターは正しく動作していますか？ 

⑥ バソコンのネットワーク設定は正しく設定しましたか？ 

⑦ Web ブラウザーの設定は正しいですか？ 

パソコン同士がつながらない 

• ファイルやプリンタが利用できるようにネットワーク設定をしましたか？ 

本製品の設定ユーテイリテイーが起動しない 

• パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか？ 

• プロキシサーバーを使う設定になっていませんか？ 

本製品の設定ユーテイリテイーに□グインできない 
• 別のパソコンが□グインしていませんか？ 

• パスワードを忘れた 

<疑問は？> 

パソコンの IP アドレスを調べたい 
本製品のパスワードを変更したい 
本製品を再起動したい 

本製品の設定を工場出荷時の状態に戻したい 

それでも解決しなかったら… 

③ コレガのホームページの情報（よくあるお問い合わせ）を活用する 

それでも解決しなかったら… 

④ それでも解決しなければ、サボート窓口に問い合わせてみる 

詳しくは、取扱説明書裏表紙の「製品に関するご質問は…」をご覧ください。 
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取扱説明書や契約書を再確認する。管理者に確認する 


本書以外にもプ□バイダー契約時の設定取扱説明書、モデムの取扱説明書、パソコンに添付の取 
扱説明書をお手元にご用意ください。ネットワークにつながらない原因は複雑なため、本製品の 
設定が正しくても、他の設定が間違っていたり、外部の装置の問題で正しくつながらないことも 
あります。下記の「インターネットに接続できない」の項目をすべて確認してもつながらない場 
合は、プ□バイダー、回線業者、パソコンのメーカーなどに問い合わせてみてください。なお、 
企業でお使いの方はネットワークの設定がオフィスによって決められていることがあります。接 
続できない場合はネットワーク管理部門や部内のネットワーク管理者などに確認してください。 


Q&A 


■インターネットに接続できない 

以下の項目については、順番に確認し ET のようにチェックを付けてください。 

① プ□バイダーとの契約や回,線工事は完了していますか？ 

□業者による工事は完了したか 

② 電源は入っていますか？ 

各接続機器の電源ランプがついているか、または AC アダプターなどが外れていないかを確認し 

てください。 

□モデムの電源が入っているか （ AC アダプターが外れていないか） 

□本製品に電源が入っているか（専用 AC アダプターが外れていないか） 

③ モデム〇インターネット側への回線は正しく接続されていますか？ 

モデムまたはメディアコンバーターからケーブル（電話回線用モジュラーケーブル、同軸ケーブ 

ル、光ケーブル）が外れていないかを確認してください。詳しい接続については、モデムやメディ 

アコンバ_夕_に添付の取扱説明書をお読みください。 

④ ケーブル（モデム分本製品〇パソコン）は正しく接続されていますか？ 

□本製品とモデムは LAN ケーブルで正しく接続されているか 
本製品とモデムが正常に接続されていると WAN LED が点灯します。点灯していない場合は、 
ケーブルを差し直すなどしてみてください。 

□本製品とパソコンは LAN ケーブルで正しく接続されているか 
パソコンと本製品が正常に接続されている場合は、パソコンに電源が入っていると本製品の前 
面にある各 LAN ポートの Link/Act LED が点灯します。パソコンにネットワークアダプター 
( LAN ボード、 LAN 力ードなど）がきちんと挿入されているか、 LAN ポートに正しくケーブ 
ルが接続されているかも再度確認しましよう。 
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⑤ パソコンのネットワークアダプターは正しく動作していますか？ 

□パソコンのネットワークアダプターのドライバの設定は正しいか 

「 PART 2 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .13) を参 
照してパソコンのネットワークアダプターが正常に動作していることを再度確認してください。 

⑧パソコンのネットワーク設定は正しく設定しましたか？ 

□パソコンの TCP / IP が正しく設定されているか 

「 PART 2 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 ( P .13) を参 
照してパソコンの TCP / IP が正しく設定されていることを再度確認してください。 

□割り当てられた固定 IP アドレスなどが設定されていますか？ 

プ□バイダから複数の固定 IP アドレスを割り当てられている場合は、下記の手順でそれぞれの 
パソコンのネットワーク設定を行ってください。 

• Windows XP の場合 

1 P . 15の手順7の「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) のプロパティ」画面で「次の IP アドレ 
スを使う」を選択し、 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の入力 
欄に割り当てられた値を入力してください。 

• Windows 2000の場合 

1 P .1 8の手順5の「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) のプロパティ」画面で「次の IP アドレ 
スを使う」を選択し、 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の入力 
欄に割り当てられた値を入力してください。 

• Windows Me /98/95 の場合 

1 P .23 の手順5の 「 TCP / IP のプ□パティ」画面で 「 IP アドレスを指定」を選択し、 「 IP アドレス」、 
「サブネットマスク」の入力欄に割り当てられた値を入力してください。 

2 「ゲートウェイ」タブをクリックし、「新しいゲートウェイ」の入力欄に割り当てられた値を入 
力して「追加」ボタンをクリックしてください。 

• Mac OS 8. x 〜 9. x の場合 

1 P .25 の 「Mac OS 8. x 〜 9. x の場合」の手順2の 「 TCP / IP ( LAN )」 画面で、「経由先」を「内蔵） 
Ethernet 」 に、「設定方法」を「手入力」に設定して 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ルータ 
アドレス」の入力欄に割り当てられた値を入力してください。 

•Mac OSX vl .02 の場合 

1 P .25 の 「Mac OS X v 1 .02 の場合」の手順3の「ネットワーク」画面で、「表示」を「内蔵 
Ethernet 」 に、「 TCP / IP 」タブの「設定」を「手入力」に設定して 「 IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「ルータ」の入力欄に割り当てられた値を入力してください。 
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⑦ Web ブラウザーの設定は正しいですか？ 

□ Web ブラウザーの設定項目は正しいか 


Web ブラウザーの設定についてはプ□バイダーから提供された設定情報に関する書類やパソ 
コンに添付の取扱説明書、 0 S のヘルプなどを参照してください。 

Windows 98/95 をお使いで、初めてインターネットに接続した場合、インターネット接続ウィ 
ザードが表示されます。その場合、次の手順で設定してください。 

1「スタート」ボタンー「プログラム」一「通信」一「インターネット接続ウィザード」をクリックし 
ます。 

2 「インターネット接続を手動で設定するか、□—カルエリアネットワーク （ LAN ) を使って接続 
します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックします。 

3 「□-カルエリアネットワーク （ LAN ) を使って接続します」をクリックし、「次へ」ボタンをク 
リックします。 

4 「プロキシ_サ_バーの自動検出」のチェックボックスをクリックしてチェックを外します。 

5 「インターネットメールアカウントの設定」画面で「いいえ」をクリックし、「次へ」ボタンをク 
リックします。 

6 「完了」ボタンをクリックします。 

パソコンをダイヤルアップ環境で利用されていた方は、お使いの 0 S によっては Web ブラウザー 
の設定を変更する必要があります。プ□バイダー契約時の設定マニュアル、パソコンに添付のマ 
ニュアルや 0 S のヘルプなどを参照してください。 


■パソコン同士がつながらない 

•ファイルやプリンタが利用できるようにネットワーク設定をしましたか？ 

□パソコンのネットワーク共有サービスの設定を行う 

本製品の LAN ポートに接続されたパソコン同士がデータのやり取りをするには、共有ネットワー 
クの設定が必要です。複数台のパソコンでデータのやり取りをする場合、 Windows では 
Microsoft ネットワーク共有サービスを使ったワークグループ接続（ピアツーピア接続）が一般 
的です。設定方法については、各 0 S のヘルプを参照してください。 
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■本製品の設定ユーティリティーが起動しない 

•パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか？ 

□バソコンの TCP / IP が正しく設定されているか 

「 PART 2 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .13) を参照 
して、パソコンの TCP / IP が正しく設定されているか再度確認してください。 

•プロキシサーバーを使う設定になっていませんか？ 

□ Web ブラウザーのプロキシサ_ノ（一の設定は正しいか 

「 PART 2 ネットワークに接続しよう」 「Web ブラウザーの設定をしよう」 （ P .26) を参照して、 
Web ブラウザーでプロキシサーバーを使用しない設定にしてください。 

■本製品の設定ユーティリティーに□グインできない 

•別のバソコンが□グインしていませんか？ 

別のパソコンが□グインしていないか確認してください。別のパソコンが□グアウトしたら、も 
う一度□グインしなおしてください。 

•パスワードを忘れた 

本製品を工場出荷時の状態に戻してください。パスワードがクリアされます。本製品を工場出荷 
時の状態に戻す方法は、この PART の「本製品を工場出荷時の状態に戻したい」 （ P .42) を参照 
してください。パスワードを設定したい場合は、この PART の「本製品のユーザー名、パスワー 
ドを変更したい」 （ P .40) を参照して、再設定してください。 


0 本製品を工場出荷時（初期値）の状態に戻すと、パスワードだけでなく、今まで設定し 
ていた情報がすべて消えてしまいます。再度設定しなおしてください。 
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■パソコンの IP アドレスを調べたい 

本製品よりパソコンに割り当てられた IP アドレスを調べる場合は、次の方法で行ってください。 
Windows 以外の 0 S については、 0 S のヘルプやマニュアルを参照してください。 


< Windows XP /2000 の場合> 

1「スタート」ボタンー「すべてのプ□グラム 」 （Windows 2000の場合は「プ□グラム」）一「ア 
クセサリ」一「コマンドプ□ンプト」をクリックします。 


2キーボードから 「 ipconfig 」 と入力して、 「 Enter 」 キーを押します。 
パソコンの IP アドレスが表示されます。 


OfipconfigJ と入力します。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
CC) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C ： VDocuments and Sett ings¥corega^jipconf ig I- 


上の画面は例です。 「 C:¥Documents and Settings ¥ cc 「 ega 」 の部分は、パソコンの使用環 
境によって表示が異なります。 


3 IP アドレスを確認します。 


(| IP アドレスを確認します。 


Ethernet adapter ローカルエリア接続： 

nonnprt i on-^opr i f i r DNF! Si j 十十 i y 


|IP Address. 

:192.168 .1.11 \ 

bubnet Mask . 


Default Gateway . 

:192.168 .1.1 


正しく表示されない場合は 、 fipconfig / renew 」 と入力して、 「 Enter 」 キーを押します。 


L 半角スペースを入力します。 


< Windows Me /98/95 の場合> 

1「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」をクリックします。 
2 「名前」の欄に 「 winipcfg 」 と入力して、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
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3 パソコンで使用しているネットワークアダプターを選択します。 


パソコンの IP アドレスが表示されます。 

正しく表示されない場合は、「解放」ボタンをクリックした後、「すべて書き換え」ボタンをク 
リックしてください。 



〇ご使用のネットワークアダプ 
夕を選択します。 

※実際に表示される名称は、 
ご使用になっているネット 
ワークアダプタのメーカー、 
機種によって異なります。 

©確認します。 


■本製品のユーザー名、パスワードを変更したい 

本製品のユーザー名、パスワードは、次の手順で変更できます。 

1設定ユーテイリテイーを起動し、「アドバンスド設定 J —「 システム設定 J ボタンをクリックします。 
設定ユーテイリテイーの開きかたは、「本製品を設定しよう」「簡単に接続しよう」 ( P .29) をご覧く 
ださい。 


〇現在の□グイン名（工場出荷 
時は root ) を入力します。 

，©新しく設定するパスワードを 
入力します。 

@確認のため0で入力したパ 
スワードを再入力します。 

0 「設定」ボタンをクリックし 
^ 〇 


0 -工場出荷時の状態では、パスワードは設定されていません。 

•入力したパスワードは、画面上では「#」または「*」で表示されます。入カミ 
スのないように注意してください。また、「”」および「__」以降に入力した文字 
は、保存されません。 


2 「システム•リブート」の「実行」をクリックします。 

3ネットワークパスワード入力画面が表示されるので、ユーザー名と新しいパスワードを入力 
して 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

□グイン名およびパスワードで空白を設定すると、認証を行わずに設定ユーテイリティーにアク 
セスすることができます。 


アドバンスド設定/システム設定 < 


管理者ログイン名 
_理者ログイン■バスワード 
|バスワードの確認 
ip マスカしード.テーブル保持時間 
|URL ホーム |[ corega.home 

g テルスモード v] 

ダイレクト PPPoE fMT] 

工場出荷時の状態へ戻す ~ "WT 

|システム ■ リブート 
2 7—ムウ：!:ア更新 



CM] 


e1 


「取消1 fl 5] 
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■本製品を再起動したい 

本製品のシステムを再起動します。設定を変更した場合には、再起動して設定内容を反映させて 
ください。「工場出荷時の状態に戻したい」とは異なりますのでご注意ください。 

再起動には、次の2つの方法があります。 


• INIT スイッチを使って再起動する 

1 本製品の電源が入っている状態で、ゼムクリップなど堅くて先の細いものを使用し、本製品背 
面にある INIT スイッチを押し、すぐ離します。 


2 Power LED 以外の LED が消灯します。 


Link/Act LED が点灯すれば、再起動の完了です。 


•設定ユーテイリテイーを使って再起動する 


1設定ユーテイリテイーを起動し、「アドバンスド設定」一「システム設定」ボタンをクリックし 
ます。 


2 「システムリブート」の「実行」ボタンをクリックし、「更新」ボタンをクリックします。 



〇 


この「実行」ボタンをク 
リックします。 


「『システムリブート』を実行しますか？」と表示されるので、 roKj ボタンをクリックします。 
本製品が再起動し、 P .47 の設定ユーテイリティーの Home 画面が表示されます。 
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■本製品を工場出荷時の状態に戻したい 

本製品を工場出荷時（初期値）の状態に戻すと今まで設定していた情報がすべて初期値になりま 
す。重要な設定をしている場合は、設定内容を書き残すなど、後で再設定できるようにしておい 
てください。 

工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法があります。2つの方法に違いはありません。ど 
ちらを使ってもかまいません。 


• INIT スイッチを使って初期化する 

1 本製品の電源が入っている状態で、ゼムクリップなど堅くて先の細いものを使用し、本製品背 
面の INIT スイッチを押し続けてください。 

2 Self Test LED が点滅したら INIT スイッチを離します。 

Self Test LED が消灯すれば、初期化の完了です。 


•設定ユーティリティーを使って初期化する 

1設定ユーテイリテイーを起動し、「アドバンスド設定」一「システム設定」ボタンをクリックし 
ます。 


2 「工場出荷時の状態へ戻す」の「実行」ボタンをクリックします。 


アドバンスド設定/システム設定 0^*! 


管理者ログイン名 

||root 

コ 

理者ログイン■バスワード 

. 

コ 

バスワードの確認 

— 

コ 

|IP マスカ レー ド ■ アーブ ル保持時間 1〇 

コ分 (10 ~ 300) 

URL ホーム 

|corega.home 

コ 

|ステルスモード 



ダイレクト PPPoE 

,vj 


工場出荷時の状態へ戻す 

Rggl —— 


|システム_リブート 

IKI 


|フ7— ムウエア更新^ 




[HW1 fW| flfl 


〇この「実行」ボタンをク 
リックします。 


「『工場出荷時の状態に戻す』を実行しますか？」と表示されましたら 「 OK 」 ボタンをクリック 
します。「処理しました」と表示されますので、「完了」をクリックします。続けて「システム-リ 
ブート」 （ P .41) を実行してください。 
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■最新のファームウェアを入手してアップデートする 

本製品の機能強化のため、予告なくファームウェアのノ（ージョンを更新することがあります。 
最新のファームウエアはコレガのホームぺージ （ 11« ロゾ /\^\^\^. 〇 0 「 6 吕 3. CO.jp/) から入手してく 
ださい。 


0 -ファームウェアをアップデートする前に、本製品の設定内容をメモしておいてく 
ださい。 

•ファームウ I アをアップデート中は、他の操作を行つたり、本製品の電源を切つ 
たりしないでください。ファームウェアのアツプデートに失敗したり、本製品の 
故障の原因になります。 


ここでは例として 「 C :¥ co 「 ega 」 に最新ファームウエアを保存した場合で説明します。 

1設定ユーテイリテイーを起動し、「アドノ（ンスド設定」一「システム設定」一「ファームウェアの 
更新」をクリックします。 


アドバンスド設定 / システム設定 / ファームウエア更新 : 




ファームウェア • ファイル ： I if¥iri 

rw] iw] 


2 「参照」ボタンをクリックすると、「ファームウエア更新中にブラウザーの操作を行うと更新が 
中断されます」と表示されます。 「0 K 」 をクリックします。 

3 「ファイルの選択」画面が表示されますので、ダウン□ー ドした最新のファームウェアを選択 
し「開く」をクリックします。 
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4 「ファームウエア•ファイル」欄にファイル名が表示されているのを確認して「更新」をクリツ 
クします。 


アト v r ノスド設定/システム設定/ファームウエア更新: 



ファームウェア•ファイル： | C ：¥ corega¥xxxxxxxxxx 1 


5 「次のダイアログが表示されたら 「0 K 」 をクリックします。 

全面の Status LED が点滅し、ファームウエアの更新が始まります。 



6 「ファームウエアの更新が完了すると Home 画面が表示されます。 


($ oregC > 

白 eorexM BAR Pro 3 

日/ 

a 梅里鮮 
si 广 1 7 ド jr ノスド發宝 
u シス亍ム辖羈 
■ ，ルゴ 

〔ユーザー躉錄)インターネット接続後、ユーザー登録を彳了って 

--いただくと、しちらのページにてお客様が登録 

された商品の一覧やファームウ：!:アのアッブデ 
一卜等の情報等ご確認できます。 

また、その他キャンペーン情報も随時ご確認で 
きますので是非ご登録下さい。 



1取扱 _• J 本製品の詳細な設定については、弊社ホームべ 
ージよリ取扱説明書をダウンロードし、ご参照 
<ださい。 

1 QandA ) インターネット接練後、よくあるご質問につい 
ての確認が出来ます。 

また、メールでのお問い合わせ、ネットワーク 
の基本用語等の参照も可能です。 

弊ネ土製品の設定等でお困りになられたときには 
ご参照ください。 




以上で、ファームウエアの更新は終了です。 
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設定ユーテイリティーを見てみよう 


本製品を使っていて「高度な機能を使いこなしたい」「設定ユーティリティーの詳しい情報が知り 
たい」と思ったときは、この PART で項目を探してください。 


設定ユーティリティーの使い方 


パソコンから本製品を使ってインターネットに接続できるように設定ユーティリティを使って本 
製品の設定を行います。本製品の設定は Web ブラウザーで行います。本製品に接続されている 
パソコンのうち、1台から設定作業を行ってください。 Web ブラウザーには Internet Explorer 
5.5 以降をご利用ください。これ以外の Web ブラウザーでは、正常にセットアップが行えない 
可能性があります。 

■設定ユーティリティーの起動/終了のしかた 
•設定ユーティリティを起動する 

1本製品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer を起動します。 

2 アドレス入力欄に n 92.168.1.1」と入力し、キーボードの 「 Enter 」 キーを押します。 


アドレス ( fi ) M 92.168.1.11 __^ 

-入力します。 

3ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザー名の欄に 「 root 」 と入力し、 
「0 K 」 ボタンをクリックします。 


192.168 .1.1 に接转 

©因 




corega BAR Pro 3 


ユーザー名 (U〉: 
パスワ '- ド ®: 


fp root h 


□ パスワードを記愤寸 5® 



〇この欄に 「 root 」 と入力します。 



©「 ok 」 ボタンをクリックします。 


1^1 •上の画面は Windows XP のものですが、他の 0 S でも手順は同じです。 

^ •工場出荷時の状態では、ユーザー名は 「 root 」 に設定されています。パスワード 

は設定されていません。 

•ユーザー名、パスワードは変更できます。 


設定ユーティリティーが起動します。 
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•設定ユーティリティーを終了する 

「ファイル」-「閉じる」をクリックして設定ユーティリティーを終了します。 

■設定ユーテイリティーの全体構成について 


[ pome …各種設定項目を表示する （ P .47) 



► UPnP ポート驗情報 


Qy ステ厶情報…現在の設定状況を表示する （ P .64)] 


ヘルプ…各設定のヘルプを表示する （ P .64) 
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設定画面の各機能 


各設定画面には、「ヘルプ」ボタンがあります。設定内容について詳しくは、ヘルプを参照 
してください。 


■ Home 


〜各種設定項目を表示する〜 



設定ユーティリティー起動時の画面です。本製品の機能が表示されます。また、設定ユーティリ 
テイーを終了するときは、「ファイル」一「閉じる」をクリックして終了してください。 


<3corega> 



E1Q アドパ'ノ又ド盏宏 





くと、こちらのページにてお客様が登録 
された商品の一覧やファームウヱアのアツブデ 
一卜等の情報等ご確認できます。 

また、その他キヤンペーン情報も随時ご確認で 
きますので是非ご登録下さい。 


本製品の詳細な設定については、弊社ホームべ 
ージより取扱説明書をダウンロードし、ご参照 
ください。 


f-QandA ) インターネット接続後、よくあるご質問につい 

-ての確認が出来ます。 

また、 メールでの お問い合わせ、 ネットワーク 
の基本用語等の参照 fc 可能です。 

弊社製品の設定等でお困りになられたときには 
ご参照ください。 


■簡単設定〜インターネットに接続する〜 

「 IP 自動取得 ( DHCP )」 と 「 IP 固定」の簡単な設定を行います。詳細な設定を行う場合は、「アド 
バンスド設定」の 「 WAN 側の設定」 （ P .49) を参照してください。 

設定方法は 「 PART 2 ネットワークに設定しよう」「簡単に接続しよう」 （ P .29) を参照してく 
ださい。 


■アドバンスド設定〜より高度な機能を設定する〜 

ネットワークアプリケーションを利用する際のポート設定やセキュリティの設定、バーチャル 
サーノ（一の設定など、本製品のより高度な機能の設定ができます。 

•システム設定〜システム設定を変更する〜 

本製品の□グイン名やパスワードといった基本的な設定を変更することができます。また、工場 
出荷時の設定に戻したり、本製品の再起動などを行うことができます。 

変更する場合は変更する項目に入力して「更新」ボタンをクリックしてください。 

0 パスワードを忘れると、設定ユーティリティーで設定を変更できなくなりますので、ご 
注意ください。 
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つ ドバンスド設定/システム設定 


I管理者ログイン名 

管理者ログイン•バスワード 


P スワードの確認 

lip マスカレード ■ テーブル保持時間 


URL ホーム 


^テルスモード 

ダイレ -PPPoE 
工場出荷時の状態へ戻す 


^ステム"リブート 

フ7•—ムウ: L ア更新 



: S 


■⑤ 


⑧ 


[設定 j (Jj 消] \ms>] 


⑦ 

⑨ 


項目名 

説明 

①管理者□グイン名 

現在の□グイン名が表示されます。 

※工場出荷時の設定では 「root」。 

②管理者□グイン • パスワード 

新しく設定するノてスワードを入力します(•または*で表示されます)。 
※工場出荷時の設定では未設定です。 

③パスワードの確認 

確認のため「管理者□グイン•パスワード」で入力したパスワードを再 
入力します。 

④ IP マスカレード • 

テーブル保持時間 

10〜300の間の数値を入力し、 IP マスカレード•テーブルの保持時 
間を設定します。 

※工場出荷時の設定では「10分」。 

⑤ URL ホーム 

ブラウザーの U RU こ入力するだけで設定ユーティリティに□グインす 
ることができます。必ず「」を含めて半角で3〜24文字以内で設定 
してください。（「」は先頭と末尾に使用することはできません） 

※工場出荷時の設定は 「corega.home」。 

⑧ステルスモード 

外部アクセスからルーターの存在をわかりにくくし、セキュリティーを 
高めることができます。 

※工場出荷時の設定は「無効」。 

⑦ダイレクト PPPoE 

「有効」を選択するとルーターを経由しないでバソコンが直接 PPPoE 
接続をすることができます。 

⑧工場出荷時の状態へ戻す 

「実行」ポタンをクリックすると本製品の設定内容を工場出荷時の状態 
に戻すことができます。詳しくは 「STEP3 トラブルや疑問があったら」 
「本製品を工場出荷時の状態に戻したい」 (P.42) を参照してください。 

⑨システム.リブート 

「実行」ボタンをクリックすると本製品のシステムを再起動することが 
できます。詳しくは 「STEP3 トラブルや疑問があったら」「本製品を 
再起動したい」 (P.4 1 ) を参照してください。 

⑱ファームウェア更新 

クリックすると本製品のファームウエアを最新のノ（ージヨンにアップ 
デートすることができます。詳しくは 「STEP3 トラブルや疑問があっ 
たら」「最新のファームウエアを入手してアップデートする」 （P.43) 

を参照してください。 
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• LAN 側の設定〜パソコン ( LAN ) 側の設定をする〜 

1 本製品の□一カル ( LAN ) 側の設定を表示します。 


アドバンスド 設定 / LAN 側の設定あ卜 1 邐 


MAC アドレス 






V 

/ 

|LAN 側 IP アドレス 




( 

( 

サブネットマスク 

GRR 1 I9RR 1 I9KK 1 Tfl 1 



\ 

DHCP 開始 ァドレス 192.168 .1.11 

DHCP 終了アドレス 192.168 .1.254 

注意：ルーターの LAN 側の IP アドレスは、 DHCP アドレス’ ブールと 
同じサブネッ ト マスクでなければなりません 

flsWI _ 


項目名 

説明 

① MAC アドレス 

本製品の LAN 側の MAC アドレスが表示されます。 

② LAN 側 IP アドレス 

LAN 側の IP アドレスを入力します。 

※工場出荷時の設定は「192.168.1.1」。 

③ サブネツトマスク 

LAN 側にサブネットマスクを入力します。 

※工場出荷時の設定は「255.255.255.0」。 


2上記項目を設定後「設定」ボタンをクリックし、「システム，リブート」 ( P .41) すると設定が反映 
されます。 


籲 WAN 側の設定〜インターネット （ WAN ) 側の設定をする〜 

WAN 側の設定を変更することができます。 

設定を変更する場合は項目を入力し、「設定」ボタンをクリックしてください。 

< IP 自動取得 ( DHCP ) の場合> 

1 「 WAN 側の設定」画面で 「 IP 自動取得 ( DHCP )」 をクリックします。 


IP 自動取得 (DHCP) I 


MAC アドレス 
ドメイン名 
コンビュータ名 


MTU 値 
[DNS サ ー v X '— 
|DNS サーバー1 


|DNS サーバー2 


KX:XX:XX:XX:X:XX ■ 


- 


『1500「パィト(578〜 1500) ■ 


® 自動設定〇マニュアル設定¬ 
-! nono - 




fis$l fWI [Is] 


①②③④ ® 
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項目名 

説明 

① MAC ァドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスが表示されます。 

②ドメイン名 

プ□バイダーからドメイン名を指定されている場合、または独自にドメイン名 
をお持ちの場合に入力してください。指定がない場合は空欄にしてください。 
※半角で50文字まで入力可能です。 

③コンピューター名 

プ□パイダーからホスト名を指定されている場合、または独自にドメイン名を 
お持ちの場合に入力してください。指定がない場合は空欄にしてください。 
※半角で19文字まで入力可能です。 

④ MTU 値 

MTU の値を変更することができます。 

※指定可能値は576〜1500です。 

⑤ DNS サーバー 

プ□バイダーから DN S サーノ（一の1 P アドレスを指定された場合は「マニュア 
ル設定」を選択し、指定された IP アドレスを入力します。 


上記項目を設定後「設定」ボタンをクリックし、「システム，リブート」 (P.41) すると設定が反映 
されます。 


< IP 固定の場合> 


A/VAN 側の設定」画面で 「IP 固定」をクリックします。 


ip 固定占 


|MAC アドレス 
—AN 側 IP アドレス 
サブネットマスク 


「 2^4 |• 了 56] 加 ] 


||55~|. 「 255~].[255 ].|255] 


| デフオルト ■ ケートウ： 1 ：イ | |12 1.134 ].[56 H.[T - 


MTU 値 
|DNS サーバー 1 
|DNS サーバー 2 


『1454 ] パィト(578 ~ 1 S 00)' 


—9 S 

in.no. n-r 


[|S 定 I [W;ll [ 戻る ] 


KD 


項目名 

説明 

① MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスが表示されます。 

② WAN 側 IP アドレス 

プ□バイダーから指定された IP アドレスを入力します。 

③サブネットマスク 

プ□バイダーから指定されたサブネットマスクのアドレスを入力します。 

④デフオルト • ゲートウェイ 

プ□バイダーから指定されたゲートウェイのアドレスを入力します。 

⑤ MTU 値 

MTU の値を変更することができます。 

※指定可能値は576〜1500です。 

⑧ DNS サーバー 

プ□バイダーから割り当てられた DNS アドレスを入力します。 


2上記項目を設定後「設定」ボタンをクリックし、「システム，リブート」 (P.41) すると設定が反映 
されます。 
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< PPPoE の場合〉 


「 WAN 側設定」の画面で 「 PPPoE 」 をクリックします。 


PPPoE 


:接続アカウント選択 


|ユーザー名 
I パスワード 


バスワードの確認 

無通信時間監視 
则 

PPPoE サービス■タイブ 


|ルーター IP 


|サブネット 

DNS サー yT 


トマスク 


| DNS サーバ ー1 
DNS サーパー2 


® 10 2 0 3. 


|XX-XX-XX-XX-XX-XX~ 


|lmyneme®isp.ne.jp I ■ 


常 B 寺格続 v 


‘ （0 〜 60) 


] バイト（578〜 1492) E 1 自動調整- 


- 


LJ - LJ - LJ - [ I 


〇自動設定 ® マニュアル設定 




. H ■ 


[psi ns] (ini 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 接続アカウント選択 

— 

3つのうちいずれかを選択してください。 

② MAC アドレス 


本製品の WAN 側の MAC アドレスが表示さ 
れます。 

③ユーザー名 

myname @ isp . ne.jp 

プ□バイダーより指定された接続ユーザー名 
を入力します。 

④パスワード 

Password 02 

プ□バイダーより指定された接続パスワード 
を入力します。画面上では「•」または、 

「*」で表示されます。 

⑤パスワードの確認 

Password 02 

④で入力したノ〈スワードと同じ値を入力して 
ください。 

⑧接続方法 

常時接続 

メニューから接続方法を選択します。 

• 常時接続：常に接続し、切断されても自動 
的に接続し直します。 

• トリガー接続：インターネットへ接続する 
たびに PPPoE 接続します。 

• 手動接続：手動で接続しない限り PPPoE 
接続を行いません。「状態」一「接続」を 
クリックしてください。 

⑦無通信時間監視 

10 

PPPoE 接続で無通信になつてから自動的に 
PPPoE 接続を切断するまでの時間を設定しま 
す。〇〜99分のあいだで指定してください。 
※⑧で「トリガー接続」「手動接続」を選択し 
た場合のみ選択可能です0 
※〇分を設定すると自動では切断しません。 

⑧ MTU 値 

1454 

MTU 値を変更することができます。 

※指定可能値は576〜1492です。 


①②③④⑤⑧⑦⑧⑨⑱⑪⑫ 
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項目名 

入力例 

説明 

⑨ PPPoE サービス • タイプ 

Unnumbered IP 

メニューから使用するタイプを選択します。 

• PPPoE : 通常の PPPoE 接続で通信を行 
います。 

• Unnumberd IP : LAN 内に複数のグロー 
バル1 P を割り振るサービスを使用する場合 
に選択します。 

• Unnumberd IP+Private : LAN 内に複数 
のグローバル1 P を割り振るサービスを使用 
する場合、 LAN 側にプライべ一卜 IP アド 
レスを同時に使用する場合に選択します。 

⑱ルーター IP 


プ□パイダーから指定された IP アドレスを 
入力します。 

※⑨で 「Unnumberd IP 」 または 
「Unnumberd IP+PrivateJ を選択した場 
合のみ設定可能。 

⑪サブネットマスク 


プ□バイダーから指定されたサブネットマス 
クを入力します。 

※⑨で 「Unnumberd IP 」 または 
「Unnumberd IP+PrivateJ を選択した場 
合のみ設定可能。 

⑫ DNS サーパー 

12.205 .56.98 

プ□バイダーから DNS サーバーを指定され 
た場合は「マニュアル設定」を選択し、指定 
された IP アドレスを入力します。 


2 上記項目を設定後「設定」ボタンをクリックし、「システム，リブート」 (P.41) すると設定が反映 
されます。 

<「マルチ PPPoE 」 の場合〉 

1「アドバンス設定」画面で「マルチ PPPoE」 をクリックします。 

2設定する項目をクリックし、入力します。 



項目名 

説明 

①セッション1 — 定 

セッション -1 の情報を設定します。 

②セッション2—設定 

セッション -2 の情報を設定します。 

③接続先指定 

セッション -2 を使用する条件を設定します。 
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•セッション1、セッション2 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 接続アカウント選択 

— 

3つのうちいずれかを選択してください。 

② MAC アドレス 


本製品の WAN 側の MAC アドレスが表示さ 
れます。 

③ユーザー名 

myname @ isp . ne.jp 

プ□ノ（イダーより指定された接続ユーザー名 
を入力します。 

④パスワード 

Password 02 

プ□パイダーより指定された接続パスワード 
を入力します。画面上では「•」または、 

「*」で表示されます。 

⑤パスワードの確認 

Password 02 

④で入力したノ〈スワードと同じ値を入力して 
ください。 

⑧接続方法 

常時接続 

メニューから接続方法を選択します。 

• 常時接続：常に接続し、切断されても自動 
的に接続し直します。 

• 卜 1 」ガー接続：インターネットへ接続する 
たびに PPPoE 接続します。 

• 手動接続：手動で接続しない限り PPPoE 
接続を行いません。「状態」一「接続」を 
クリックしてください。 

⑦無通信時間監視 

10 

PPPoE 接続で無通信になつてから自動的に 
PPPoE 接続を切断するまでの時間を設定しま 
す。〇〜99分のあいだで指定してください。 
※⑧で「トリガー接続」「手動接続」を選択し 
た場合のみ選択可能です0 
※◦分を設定すると自動では切断しません。 

⑧ MTU 値 


MTU 値を変更することができます。 

※指定可能値は576〜1492です。 

⑨ DNS サーバー 


プ□バイダーから DNS サーバーを指定され 
た場合は「マニュアル設定」を選択し、指定 
された IP アドレスを入力します。 


2上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム，リブート」 (P.41) すると設定が反 
映されます。 


マルチ PPPoE 設定/セッション -1 設定 




PPPoE 1 


:接鏡アカウント遘択 
| MAC アドレス~ 


ユーザー 名 


バスヮ' ■ 


p スワードの確認 


接続方法 

無通信時間監視 


MTU 値 


DNS サ、 
DNS サー‘ 


バー1 


® 


0 2 〇 ! 


"IXX-XX-XX-XX-XX-XX - 


|[m! 


ne@isp.ne.jp | 


常 B き接続 v 


~fo 份 (0 〜 60) 


[ F 4 u -1 パイト （578 〜 1492) 0目動調整 ■ 


自動設定 マニュアル設定 ■ 


コ • [ 


. 7 S 


~ bj - iz ^ j - i 


.15 LJ 


Qs 定 J ( JS«I I 戻 5 I [状態 I 


® 3 ⑤⑥⑦道® 
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• 接続先指定 

1[追加]ボタンをクリックし各項目に入力します。接続先は10件まで設定できます。 


マルチ PPPoE 設定/接続先設定/追加 


[7 ■■— |i m ィ 、,*」竭 | 

p y イ 


接続先 ip アドレス ! — ~ 1. |~ 1. |~ 1. || 




fisw] risi 


項目名 

説明 

①ルール選択 

ドメイン名：設定したドメイン名への通信はセッション2を利用します。 

IP アドレス：設定した IP アドレスへの通信はセッション2を利用しま 
す。 

②ドメイン名 

接続先のドメイン名を入力してください。ルール選択がドメイン名の場合 
に設定します。 

③接続先 IP アドレス 

接続先の IP アドレスを入力してください。ルール選択が IP アドレスの場 
合に設定します。 


2上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム • リブート」 (P.41) すると設定が反 
映されます。 


<「□一カル•オフィス」の場合> 

1「アドバンス設定」画面で「口ーカルオフィス」をクリックします。 

2設定する項目をクリックし、入力します。 


ローカル ■ オフィス 


MAC アドレス 
WAN 側 IP アドレス 


[XX-XX-XX-XX-XX-XX 


||12~|. f 34 ~|.[§~61.[78~| 


[サブネットマスク 11255 |. r 255~|.[255~|.[ o 1 ■ 

デフオルト■ゲートウ I イ ||12 | J 34~|.[56 IIT f 


DNS サーバー1 


||12 コ.[34]•匣].[98]: 


DNS サーバー2 


ll5jS] [!§] 


①②③④⑤ 
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項目名 

入力例 

説明 

① MAC アドレス 

— 

本製品の WAN 側の MAC アドレスが表示さ 
れます。 

② WAN 側 IP アドレス 

1 2.34.56.78 

本製品の WAN 側に値する IP アドレスを入力 
します。 

③サブネットマスク 

255.255 .255.0 

WAN 側に値するサブネットマスクを入力し 
ます。 

④デフオルト • ゲートウェイ 

12.34.56.1 

WAN 側の先のゲートウェイ•アドレスを入 
力します。 

⑤ DNS サーバー 1、2 

12.34.56.98 

プ□バイダー (ISP) により指定された DNS 
サーノ（一の IP アドレスを入力します。 


3 上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム，リブート」 (P.41) すると設定が反 
映されます。 

• DMZ 設定〜 DMZ 機能を使って IP アドレスを設定する〜 

設定する場合は 「DMZ ホスト」を入力し、「設定」ボタンをクリックします。「システム-リブー 
卜」 (P.4 1 ) をすると設定が反映されます。 


アドバンスド設定/ DMZ 設定^^31 

fnn-7-l--» l Iia へ 1 ハ a 1 1 1 


r 1 loZ. 100. 1 .| | || 

[IsWl(Wl [1|] 



項目名 

説明 

① DMZ ホスト 

ネットゲームや RealPlayer などインターネットを使用して全ての TCP/IP 
サービスを有効とする場合、 IP アドレスを入力します。 

※ DMZ を指定したパソコンは、本製品のセキュリティー機能が無効になるた 
め、セキュリティーが弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ設定して 
ください。 
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•バーチャルサーバー〜インターネッ ト上に サーバーを 公開す る〜 

バーチャルサーバーを利用してインターネット上にサーバーを公開することができます。 
設定内容をリストで表示します。 


1メニューから「アドバンスド設定」一「パーチャルサーパー」をクリックします。 

2 「有効」を選択して[設定]ボタンをクリックします。「システム•リブート」 (P.41) をすると設定 
が反映されます。 


アドバンスド設定/バーチャル，サーバーの設定 


1 

バーチャル■サーバー叫11設定 U UPnP ポート設定情報 


バーチャル■サーバーローカル IP ブロトコル開始 Port 番号終了 Port 番号サービス■タイブ備考 


[HFI (Wl [ Wm ] 國 


「有効」 

「設定」 


を選択 

をクリック 



•「 UPnP ポート設定情報」をクリックすると登録情報を確認することができます。 
詳しくは 「 UPnP 設定」 （ P .60) をご覧ください。 

• バーチャルサーバーはセッション1のみ設定できます。 


J (ーチャルサーメ（一の追加 

「バーチャルサーバー」の画面の「追加」ボタンをクリックすると「バーチャルサーバー」 
の設定ができます。バーチャルサーバーは10件まで設定できます。 


尸ドバンスド設定/バーチャル_サーバーの設定/追加 




バーチャル サ- 

-バー有効 v | - 

ローカル IP 

192.168.1. - 

ブロトコル 

| ユ-ザ-^！^—- 

開始 Port 番号 

|| |(0~65535)- 

終了 Port 番号 

|| |(0~65535)- 

|サービス■タイブ j TCP v ,| - 

コ - 


_ [H] 


<D 

<D 

<4) 

<D 


項目名 

説明 

①バーチャル • サーバー 

バーチャル•サーバーの「有効」または「無効」を選択します。 

②□一カル IP 

LAN 側のサーバー • コンピューターの IP アドレスを入力します。 

③プロトコル 

リストの中から対象となるプロトコルを選択してください。リストにない場合 
は、「ユーザー定義」を選択し、④⑤でポートの設定をしてください。 

④開始 Port 番号 

「プ□トコル」で「ユーザー定義」を選択した場合のみ入力してください。 

⑤終了 Port 番号 

⑧サービス • タイプ 

バーチャルサーバーの対象となる IP タイプをリストから選択します。 

⑦備考 

入力した設定のメモを入力できます。 


上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム•リブート」 (P.41) すると設定が反映さ 
れます。 
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•セキュリティ設定〜外部からの不正なアクセスを防ぐ〜 


• ステートフルインスペクション 


アドバンスド設定/セキュリティ設定/ 
ステ-トフルインスペクション G ^9 


[ステートフルインスペクション一 

15$] flsl 


<D 


項目名 

説明 

①ステートフルインスペクション 

ステートフルインスペクションの有効/無効を選択します。 


上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム•リブート」 (P.41) すると設定が反映さ 
れます。 

VPN パス スルー 


アドバンスド設定/セキュリティ設定/ VPN パススルー 



^ pn バススルー r 無効 H 

(TsWl [pf] 


<D 


項目名 

説明 

① VPN パススルー 

VPN パススルーの有効/無効を選択します。 


上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム•リブート」 (P.41) すると設定が反映さ 
れます。 


パケット • フィルタリング 

「有効」を選択し、「設定」ボタンをクリックすると入力した 「IP アドレス」と「ポート番号」に 
よるパケット • フイルタリングを機能させることができます。 


アドバンスド設定/セキュリティ設定/ 


パケット-フィルタリング 



バケツト-フイルタリング fenl - 


IP ルール 

PorUkriik 


■ns 定 ] fim 


「有効」を選択します 


「設定」ポタンをクリック 
すると設定が反映されます 
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< IP ルール > 


追加する場合は 「IP ルール」「追加」ボタンをクリックします。 IP ルールは15件まで設定できます。 


アドバンスド設定/パケット，フイルタリング設定/ ip ルール/追加 

開始 ip アドレス 




終了 ip アドレス 


1192.168.1.( h 


[T 92.168 .l.f 1- 

[pSl (W] 




項目名 

説明 

①開始 IP アドレス 

フイルターを適用する開始 IP アドレスを指定します。 

②終了 IP アドレス 

フイルターを適用する終了 IP アドレスを指定します。 


2 上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム，リブート」 (P.41) すると設定が反 
映されます。 

< Port ルール > 


追加する場合は 「Port ルール」「追カロ」ボタンをクリックします。 Port ルールは15件まで設定 
できます。 


アドバンスド設定/パケット-フイルタリング設定/ Port ルール/追加 I 


@ー ビス，タイブ 『TCP 
P ロトコル IIューザ-定弄V 

開始 Port 番号 
終了 Port 番号 




闕 


](0~65535)- 
國 


項目名 

説明 

① サービス • タイプ 

フィルタリングの対象となる IP タイプを指定します。 

②プロトコル 

フィルタリングの対象となる FTP 、 HTTP 等のプロトコルあるいはアプリケー 
シヨンをリストの中から選択してください。 

③開始 Port 番号 

「プ□トコル」で「ユーザー定義」を選択した場合のみ、入力してください。 

④終了 Port 番号 


2上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム，リブート」 (P.41) すると設定が反 
映されます。 
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籲 DHCP 設定〜 DHCP 機能で IP アドレスを割り当てる〜 


贫定 I @5消 I I 戻る I 


上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム • リブート」 (P.41) すると設定が反 
映されます。 

固定 IP テーブル 

1「追加」ボタンをクリックします。固定 IP テーブルは10件まで設定できます。 


アドバンスド設定/ DHCP 設定/固定 IP テーブル/追加 




IP アドレス 
_ AC アドレス 


一 


1192.168 .l.r 1 — 

—口-口-□-□-口-〇^ 

[pWl [If] 


KD 


2 上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム，リブート」 (P.41) すると設定が反 
映されます。 


除外 IP テーブル 

1「追加」ボタンをクリックします。除外 IP う 


-ブルは10件まで設定できます。 


アドバンスド設定/ DHCP 設定/除外 IP テーブル/追加& 

TD フ k- 1 -7 lino IDO 1 1 1 1 

( 

r ~ - 

\ 

( 

J_ 11 1 _J 



項目名 

説明 

① ip アドレス 

DHCP の割当から除外する IP アドレスを入力します 

②備考 

入力した設定のメモを入力できます。 


項目名 

説明 

① DHCP 

「有効」を選択すると DHCP 機能を使うことができます。 

②開始アドレス 

DHCP サーノ（一のリース開始 IP アドレスを入力します。 

③終了アドレス 

DHCP サーノ（一のリース終了 IP アドレスを入力します。 


項目名 

説明 

① IP アドレス 

固定するクライアントの IP アドレスを入力します。 DHCP 設定した IP アドレ 
スの範囲内で設定してください。 

② MAC アドレス 

指定した IP アドレスを使うクライアントの MAC アドレスを入力します。 

③備考 

入力した設定のメモを入力できます。 


①②③ 


興 






ド 

ア 


スス 

しレ 

K K 

アア 

始了 

DHCDHCDHC 
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2 上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム，リブート」 ( P .41) すると設定が反 
映されます。 


• BOOTPIP テーブル 

1「追加」ボタンをクリックし項目に入力します。 BOOTPIP テーブルは10件まで設定できます。 


アドバンスド設定/ DHCP 設定/ BOOTP IP テーブル/追カロ 


^CES 


0 P アドレス fl 92.168.1.[- 

| MAC アドレス 

， t - 

闕 fun 


<D 

<D 

<D 


項目名 

説明 

① IP アドレス 

B 00 TP プロトコルを使う IP アドレスを入力します 

② MAC ァドレス 

この IP アドレスを使うクライアントの MAC アドレスを入力します 

③備考 

入力した設定のメモを入力できます。 


2 上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム • リブート」 ( P .41) すると設定が反 
映されます。 


•ルーティング 設定 〜ルーティングテーブルを 設定す る〜 

• スタティック • ルーティング • テーブル 

1「追加」ボタンをクリックし項目に入力します。スタティック•ルーティング•テーブルは10件 
まで設定できます。 


アドバンスド設定/スタティック.ルーテイング ■ テーブル/追加 


I ネットワーク•アドしス 


|LJOOL> 


サブネットマスク 


" ILJ - LJO-O 


I ゲー トウ】 


U-DOLJ- 


|インターフ I イス 


LAN v_ 


3 




項目名 

説明 

①ネットワーク•アドレス 

対象となるネツトワークの IP アドレスを入力します。 

②サブネットマスク 

対象となるネツトワークのサブネツトマスクを入力します。 

③ゲートウェィ 

対象となるネツトワークへバケツトを送るためのゲートウェイもしくは本製品 
の IP アドレスを入力します。 

④インターフェイス 

バケツトを送るためのインターフェイスを指定します。 


2上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム，リブート」 ( P .41) すると設定が反 
映されます。 
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• RIP 設定 


アドバンスド設定/ルーティング設定/ RIP 

pip バ^ —ジ 3 ン |rjp v i-V 1 卜 

設定 !! SI 

f 




[ rTp 送信 無効 v — 

|RIP 受信 |l mM vj 


- ( 

[ Is ] 




項目名 

説明 

① RIP バージ ヨン 

使用する RIP のバージョンを選択してください。 

② RIP 送信 

RIP を送信する場合は、有効に設定してください。 

③ RIP 受信 

RIP を受信する場合は、有効に設定してください。 


上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム，リブート」 ( P .41) すると設定が反 
映されます。 


• ダイナミック • ルーテイング • テーブル 

現在の本製品のダイナミック•ルーテイングテーブルの状態を表示します。 


アドバンスド設定/ ルーテイ ング設定/ダイナミック. ルーテ イング. テーブル 


接続先 

サブネットマスク 

ゲ- ト ゥェィ 

メトリツ|インター 

ク フヱイス 

タイブ 

0.0.0.0 

0.0.0.0 

10.13.38.32 

1 WAN 

STATIC 

| 10.13 .38.107 

255.255 .255.0 | 

0.0.0.0 

1 WAN 

STATIC 

192.168 .1.0 

255.255 .255.0 | 

0.0.0.0 

1 LAN 

LOCAL 


间 
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•ダイナミック DNS 〜バーチャルサーバーに URL でアクセスする〜 

インターネット上から IP アドレスではなく URL を指定して LAN 内のバーチャルサーバーに接 
続できるようにします。ダイナミック IP アドレスのような IP アドレスが固定されていないサ_ 
ビスでも、 LAN 内のバーチャルサーバーにアクセスできるようになります。 

ダイナミック DNS は以下の手順で設定します。 

1 DDNS サイトでサービスに登録手続きをします。 

登録が完了するとユーザー登録確認メールが E-Mail で送られてきます。 

2 Home から「アドバンスド設定」—「ダイナミック DNS」 をクリックます。 

「有効」を選択し、登録した DDNS ユーザー名とパスワード、使用したいドメイン名を入力し 
て「設定」ボタンをクリックします。 


アドバンスド設定/ダイナミック DNS 

インターネット側からドメインネーム （ URL ) を利用して、バーチャルサーバな;ど 
に接続することができます。 

本製品は 2 種類のダイナミック D N S サービスを選択してご利用になることが可能 
です。下記ホーム— 一:._ ; よ 1 :. 1 詳細をご確認の上ご利用ください。 

DynDNS.org 無料サービス。登$录ページはこちらです。 

误語のみのご案内になります） 

IvyNetwork 有料サービス。登録ページはこちらです。 

お支 t/a 、方法等をご確認の上ご利用く 

(日 本語のみのご案内になります） 



① 

ログイン名 ZD - U 


③ 

ドメイン名 _ | _ . I _ ] . 


IP 乎エック時間 1 B # 間 v 

(5) 

I キャンセル1 \ m \ fl ¥1 



項目名 

説明 

①ダイナミック DNS 

「有効」を選択して、ダイナミック DNS 機能を使えるようにします。 

②□グイン名 

DDNS サイトで登録された□グイン名を登録します。 

③□グイン.パスワード 

DDNS サイトで登録されたノ〈スワードを入力します。 

④ドメイン名 

使用したいドメイン名を入力します。 

⑤ IP チェック時間 

WAN 側の IP をチェックする間隔を設定します。間隔は15分、30分、1時 
間、24時間から選択してください。 WAN 側の IP アドレスが定期的に変更さ 
れない場合は、初期値「1時間」でご使用ください。 


3上記項目を設定後、[設定]ボタンをクリックし、「システム，リブート」 (P.41) すると設定が反 
映されます。 


ダイナミック DNS はセッション1のみ設定できます。 
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•ログ表示〜□グ情報を表示する〜 


• アクセス□グ 

本製品のアクセスログを参照することができます。 

• Dos アタック□グ 

本製品の Dos アタックログを参照することができます。 

ログ情報はセキュリティーのため公開しておりません。 


• UPnP 設定〜 UPnP を設定する〜 

「有効」を選択し、「設定」ボタンをクリックします。「システム-リブート」 (P.41) すると UPnP 
の機能を使うことができます。 


アドバンスド設定/ UPnP 設定 



UPnP 




• UPnP ポート設定情報 

UPnP の設定が登録情報が表示されます。 


アドバンスド設定/ UPnP 設定/ UPnP ポート設定情報 

|クライアント PC 升部ポート内部ボート|ブロトコル設定 

エン トリー数: |〇 I 
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■システム情報〜現在の設定状態を表示する〜 

現在の本製品の設定状態を表示します。 


システム情報 


ハードウヱァ■バージョン す. 03.00 

ファームウェア■バ- 

-ジョン | R 1.11 Dec . 12, 2003 

シス T ム稼動時間 

|TB 1時間44 分 58 秒 

LAN 状態 

mac アドレス： xm . xx - xm.xx 

IP アドレス：192.168 .1.1 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 

DHCP : 有効 

DHCP 開始アドレス：192.168 .1.11 

DHCP 終了アドレス：192.168 .1.254 

WAN 状態 

[MAC アドレス： XX - XX - XX - XX - XX-XX 

WAN 1: 有効 

IP アドレス： 10.13.38.107 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
ゲートウェイ： 10.13.38.32 

DNS サーバー1: 0.0.0.0 

DNS サーバー2 : 0.0.0.0 

WAN 2 : 無効 

IP アドレス： 0.0 .0.0 
サブネットマスク： 0.0.0.0 
ゲートウェイ： 0.0.0.0 

DNS サーバー1: 0.0.0.0 

DNS サーバー2 : 0.0.0.0 

网 


■ヘルプ〜各設定のヘルプを表示する 

表示された項目をクリックすると選択した項目のへルプ画面が表示されます。 
各項目の「ヘルプ」ボタンをクリックしても同じ画面が開きます。 


ヘルプ 


. 簡単設定 

〇 IP 自動取得 ( DHCP ). 

〇 IP 固定設定 
〇 PPPoE ( FLEET ’ S シリーズ） 

. アドバンスド設定 
〇システム設定 

■ ニニームウ I ア更訢 
〇 LAN 側の設定 
〇 WAN 側の設定 

■ IP 自動取得 ( DHCP ) 


| マルナ PPPoE 

■ セツシヨン -1 設 : iE 
■ セツシヨン -2 設定 
■ 接続先設定 
_ ローカル • オフイス， 


：> DMZ BM. 

5 n - チヤ J _ 


I 1 ャル■サーバー 

) セキュリティ設定 

■ ステートフルインスぺクシヨ： ■ 

.VPN ) 义ススルー 
■ パケット-フィルタリング 

■ 1 P ルール 
■ PorU レー J レ 

) DHCP 設定 

. 固定 1 P テーブル 
■ 除外 1 P テーブル 

■ BOOTP 1 P テーブル， 

5 ルーテ ィング設定 

■ スタティック，ルーティング 

■ R 1 P 設定 

■> ダイナミック DNS 

> ログ表示 


：> 

、テム情報 


戻§>1 
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付録 

J 


製品仕様 


機能 

corega BAR Pro 3 

ネ 

WAN 側 

100 BASE - TX /10 BASE-T 

1ポート ( MDI / MDI - X 自動認識） 

ヅ 

卜 

ヮ 


サボート規格 

IEEE 802.3 (1 OBASE - T )' IEEE 802.3 u (100 BASE-TX Fast Ethernet ) 
IEEE 802.3 x (Flow Control ) 

1 

ク 

LAN 側 

100 BASE - TX /10 BASE-T 

4 ポート（全ポート MDI / MDI - X 自動認識） 

ン 

夕 


サボート規格 

IEEE 802.30 0 BASE - T ), IEEE 802.3 u (100 BASE-TX Fast Ethernet )、 
IEEE 802.3 x (Flow control ) 

フ 


アクセス制御方式 

CSMA/CD 

エ 

1 


データ伝送方式 

10 Mbps/l 00 Mbps 

ス 


フォワーディング方式 

ストア & フォワード方式 



バッファ容量 

64 Kbyte 


本体仕様 

適用規格 

EMI 規格 VCCI クラス巳 

八 


定格入力電圧 

DC 5 V 

1 

ド' 

ウ 


最大消費電流 

800 mA 


最大消費電力 

4 W 

エ 

ア 

1 華 

本删環境条件 

保管時温度差 

-10 〜60で 


保管時湿度 

9596以下（ただし結露なきこと） 

成 


動作時温度 

〇〜 4 CTC 



動作時湿度 

5〜9096以下（ただし結露なきこと） 


本体外形寸法 

1 77 mm ( W ) x 1 03 mm ( D ) x 34 mm ( H ) 


本体重量 （ AC アダプタ含まず） 

266 g (本体のみ） 


定格入力 

10 0 V (50/60 Hz ) 

r 

定格出力 

DC 5 V 

基 

本 

ルーティング方式 

スタティック/ RIP / ダイナミックルーティング 

ルーティング対象プ□トコル 

IP 

機 

能 

言 k 疋方式 

Web ブラウザー 

初期化方式 

關 T スイッチ/ Web ブラウザー 


対応プロトコル 

TCP/IP 


対応 0 S 

Windows 95/98/ Me / 2000 / XP 、 Mac,Linux 


<この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技1 
術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオや 
テレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明 
<書にしたがって正しい取り扱いをしてください。 j 
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MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダーやインターネットサービスによっては、インターネットに接続で 
きる機器を事前に申請する必要があります。その場合、 CATV / ADSL モデムに直接接続するネッ 
トワーク機器（本製品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダーに対して事前申請 
してください。 

本製品の WAN 側の MAC アドレスは本体背面に記入されています。 「 PART 1 まず準備が必要」 
「各部の名称と機能を覚えよう」「本体底面」 ( P .12) を参照して確認してください。 


推奨ブラウザについて 


0 S 

推奨ブラウザ 

Windows XP 

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 1 以降 

Windows 2000 

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 1 以降 

Windows Me 

Microsoft Internet Explorer 5.5 

Windows 98 

Microsoft Internet Explorer 5.5 


おことわり 


•本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無 
断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

• 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

• 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます 
のでご了承ください。 

©2003 株式会社コレガ 

corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

Mac 0 S は 、 Apple Computer . Inc の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または 
登録商標です。 

2003年8月 Rev.A 初版 
2004年4月 Rev . D 第四版 
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保証と修理について 


■保証について 

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。正しい使用 
方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に 
記載されている保証期間をご覧ください。 


■修理について 

故障と思われる現象が生じた場合は、まず本書を参照して、設定や接続が正しく行われてい 
るかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている 
「修理依頼書」をプリントアウトの上必要事項を記入されたものか、「製品に関するご質問」に 
ある必要事項を記入されたものを、製品保証書および購入日の証明できるもののコピー（レ 
シート等可）を添付し、製品（付属品一式と共に）をご購入された販売店へお持ちください。 
修理をご依頼する際は、以下の点にご注意ください。 

※製品のお持込による修理は受け付けておりません。 

• 修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。 
• 保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。 
• 製品購入日の証明ができない場合は、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。 
• 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますのであ 
らかじめご了承ください。 

■有償修理について 

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記のホームページに有償修理価格 
が記載されておりますので、ご覧ください。 

http :// www . corega . co . jp / repair / 
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■製品に関するご質問は…- 

製品に関するご質問は、弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または、下記の必 
要事項をご記入いただいた書面を用意して、コレガサポートセンターまでメール、 FAX、 電 
話のいずれかでお問い合わせください。 

※製品のお持込によるサボートは受け付けておりません。 

※ FAX で詳細な情報を送付いただくと、より早く問題を解決することができます。 

■お問い合わせ先 

Mail サポート：下記の URL からユーザー登録した後、お問い合わせください。 

http :// www . corega . co . jp/faq 

FAX/TEL : FAX 045-476-6294 TEL 03-3797-1 085 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜18:〇〇月〜金（祝•祭日を除く） 

必要事項 ：ご質問の前に、あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。 

• 製品名 

•シリアル番号 （ S / N )、 リビジョンコード （ Rev .) 

• お名前、フリガナ 
•連絡先電話番号、 FAX 番号 
•購入店 
• 購入日付 

-お使いのパソコンの機種 

•0 S 

•お問しヽ合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください） 

•ネットワーク構成 


68 












